S. § P. 


Inż. WŁADYSŁAW 


DOMAGALSKI 


DŁUGOLETNI PRACOWNIK P.K.P. ODDZIAŁ DROGOWY W KRAKOWIE, ODZNA- 
CZONY ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI, SREBRNYM I BRĄZOWYM ORAZ ODZNAKĄ BU- 
DOWNICZEGO HUTY IM. LENINA 


NAJDROŻSZY MĄŻ 


przeżywszy lat 64, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 15 października 1968 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 18 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i żalu: 


ŻONA I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 18 bm. o godzinie 9 w kościele parafialnym św. Floriana. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 


USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 6634/68 — L-6 (9110) — 30 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26. tel 5728-21 


